1960 


AC GROUP 6 
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GASOLINE LINES 


For prices see AC Price Schedule — refer to Type Number for Tailor-Made Lines and List Price Code Number for lines made up in field from bulk hose and fittings. 






How To Make Up Lines Using Bulk Hose 





AC 

Tailor-Made 

Type No. 


and Attachable Fittings 


Original 

Equipment 

No. 

Make 

Model 

Year 

Fitting 

Numbers 

Length 

To Cut 

From 

Overall 

Length 

In 

List Price 
Code No. 
Hose & 






Bulk Hose 

Inches 

Fittings 


AMER. BANTAM 

All 

1938-39 

_ 

AF-22 AF-32 

14" 

15" 

4000 

4015 


All 

1940-41 

— 

AF-22 AF-24 

9-3/4" 

10-3/4" 

4001 

8922 

AUBURN 

All 

1935 

— 

AF-26 AF-25 

4-1/8" 

4-3/8" 

5-1/8" 

5-1/2" 

4002 

L-10027 


All 

1936 

— 

AF-74 AF-23 

4003 

L-10039 

BUICK 

40-50 

1940-42 

GL-73 or GL-125 

Tailor-Made 

! Only* 



1327793 


40-50 

1946-47 

GL-100 or GL-125 

Tailor-Made 

: Only* 

_ 

_ 

1327793 


40-50 

40 

19481 

1949/ 

GL-102 or GL-125 

Tailor-Made 

: Only* 

— 

_ 

1392173 


60 

1940 

GL-101 or GL-125 

Tai lor-Made 

: Only* 

_ 

_ 

1392173 


70 

1940 

GL-77 or GL-125 

Tailor-Made 

: Only* 

_ 

_ 

1392173 


60-70-90 

1941-47 

GL-77 or GL-125 

Tailor-Made 

: Only* 

_ 

_ 

1392173 


70 

1948 

GL-103 or GL-125 

Tailor-Made 

! Only* 

_ 

_ 

1337090 


50 

40-50 

1949 1 

1950-51 ] 

GL-104 or GL-125 

Tai lor-Made 

! Only* 

- 

— 

1392173 


70 

1949-51 

GL-105 or GL-125 

Tai lor-Made 

i Only* 

_ 

_ 

1392173 


40-50 

1952 

GL-118 or GL-125 

Tailor-Made 

i Only* 

_ 

_ 

1345903 


70 

1952 

GL-119 or GL-125 

Tailor-Made 

; Only* 

__ 

_ 

1392173 


40 

1953 

GL-118 or GL-125 

Tailor-Made 

t Only* 

_ 

_ 

1345903 


50, 60, 70 

40 

1953- 55 (Early)) 

1954- 55 (Early) J 

GL-43 

AF-24 AF-23 

6-7/8" 

8" 

4008 

1161564 


40 

50, 60, 70 

1955 (Late) - 56) 
1955 (Late) - 56/ 

GL-130 

AF-24 AF-23 

7-3/16" 

8-9/32" 

5022 

1169718 


All 

1957-60 

Cut 5/16" bulk 1 

ose to length. 





CADILLAC 

350 Ser. 

1926-33 

GL-111 

Tailor-Made Only* 

8" 

5007 

403525 


All 

1936-40 

GL-38 

AF-24 AF-27 

6-7/8" 

7" 

8" 

_ 

1411535 


All 

1941-48 

GL-76 

AF-21 AF-23 

8" 

4004 

1442527 


All 

1949-56 

GL-110 

AF-21 AF-23 

17" 

18" 

5006 

1454597 


All 

1957 

GL-121 

AF-21 AF-23 

12" 

13" 

5017 

1467576 


All (except 
Brougham) 

1958 

GL-121# 

AF-21 AF-23 

12" 

13" 

5017 

1467576 


All 

1959-60 

Use 5/16" bulk 

hose cut 29" 





CHEVROLET CAR 

All V-8 

1955-57 

GL-51 


5-5/8" 

6-5/8" 

5000 

3719737 


All Corvette 
(w/4 Bbl. Carb.) 

1958 

GL-133 

| AF-21 AF-23 

7-1/2" 

- 

528415 


All (exc. 

348 Eng.) 

1958-59 

Use 5/16" bulk 

hose cut 7" 






All (w/348 Eng.) 

1959 

Use 3/8" bulk hose cut 8" 






All 6 Cyl. (except 
Corvair) 

1960 

Use 5/16" bulk 

hose cut 8" 






All V-8 

1960 

Use 5/16" bulk 

hose cut 9" 





CHEVROLET TRUCK 

— 

1929-54* 

GL-112 

AF-21 AF-31 

5-15/16" 

7" 

4005 

593306 


— 

1929-54 A 

GL-50 

AF-32 AF-31 

5-13/16" 

6-15/16" 

10" 

4006 

3661496 


— 

1947-49 

GL-78 or GL-114 

AF-24 AF-23 

8-7/8" 

4099 

3847404 


— 

1953 A -54 

GL-106 

AF-24 AF-23 

5- 7/8" 

6- 7/8" 

7" 

5001 

3663928 


— 

1955 

GL-43 

AF-24 AF-23 

8" 

4008 

3706968 


3000, 4000,) 

5000, 6000 J 

1956 

GL-131 

AF-23 AF-23 

3-7/16" 

4-1/4" 

- 

3711160 


4502, 6702, 6802,1 
8802, 10802 J 

1956 

GL-106 

AF-24 AF-23 

5-7/8" 

7" 

5001 

3663928 


Ser. 3000- 1 

4000 (V-8)J 

Ser. 7000- ] 

1957-58 

GL-51 

AF-21 AF-23 

5-5/8" 

6-5/8" 

5000 

3719737 


10,000 (Not [■ 

SBC) J 

1957-58 

GL-51 

AF-21 AF-23 

5-5/8" 

6-5/8" 

5000 

3719737 


Ser. 10,000 1 
(SBC) J 

1956-57 

GL-43 

AF-24 AF-23 

6-7/8" 

8" 

4008 

3706968 

CHRYSLER 

All 

1932-35 

GL-00 

AF-26 AF-6 

6-3/16" 

6-7/8" 

7-1/2" 

8" 

4007 

388576 


C7-C8 

1936 

GL-43 

AF-24 AF-23 

4008 

659258 


C9-C10-C11 

1936 

— 

AF-24 AF-23 

10-1/4" 

9" 

11-3/8" 

4009 

661405 


C14-C15-C16 

1937 

GL-57 

AF-24 AF-21 

10-1/4" 

4010 

671724 


C17 

1937 

— 

AF-24 AF-23 

10-1/4" 

9" 

11-3/8" 

4009 

661405 


C18 

1938 

GL-57 

AF-24 AF-21 

10-1/4" 

4010 

671724 


C19-C20 

1938 

GL-59 

AF-24 AF-21 

7-1/8" 

7-1/8" 

9" 

8-3/8" 

8-3/8" 

4013 

669994 


All 

1939-47 

GL-59 

AF-24 AF-21 

4013 

669994 


All 

1948 

GL-57 

AF-24 AF-21 

10-1/4" 

7" 

4010 

671724 


All 

1949-54 

GL-106 

AF-24 AF-23 

5-7/8" 

7" 

5001 

1314454 


All 

1955-56 

GL-76 

AF-21 AF-23 

8" 

4004 

1619755 


All 

1957-60 

Use 5/16" bulk hose cut 6 1/2". 





CONTINENTAL 

All 

1933 

— 

AF-22 AF-6 

5-13/16" 

7" 

4015 

205049 

CROSLEY 

All 

1940-41 

— 

AF-26 AF-21 

8-13/16" 

15" 

10" 

4016 

200231 


All 

1946-52■ 

— 

AF-26 AF-25 

14" 

4017 

205394 


All 

1946-52° 

_ 

AF-26 AF-21 

6-5/16" 

7-1/2" 

4098 

205419 

DE SOTO 

All 

1932-35 

GL-00 

AF-26 AF-6 

6-3/16" 

7-1/2" 

8" 

4007 

388576 


All 

1936 

GL-43 

AF-24 AF-23 

6- 7/8" 

7- 1/8" 

9" 

4008 

659258 


All 

1937 

GL-59 

AF-24 AF-21 

8-3/8" 

4013 

669994 


All 

1938 

GL-57 

AF-24 AF-21 

10-1/4" 

4010 

671724 


All 

1939-47 

GL-59 

AF-24 AF-21 

7-1/8" 

7-1/8" 

6" 

8-3/8" 

8-3/8" 

7" 

4013 

1057840 - 669994 


All 

1948 

GL-59 

AF-24 AF-21 

4013 

965708 


All 

1949-53 

GL-106 

AF-24 AF-23 

5001 

1314454 


6 Cyl. 

1954 

GL-43 

AF-24 AF-23 

7" 

8" 

4008 

659258 


V 8 

1954 

GL-106 

AF-24 AF-23 

6" 

7" 

5001 

1314454 


All 

1955-56 

GL-76 

AF-21 AF-23 

7" 

8" 

4004 

1619755 


All 

1957-60 

Use 5/16" bulk hose cut 6 1/2" 





DODGE 

All 

1932-35 

GL-00 

AF-26 AF-6 

6-3/16" 

7" 

7-1/2" 

8" 

4007 

388576 

PASSENGER CAR 

All 

1936 

GL-42 

AF-26 AF-25 

4024 

655074 - 663677 

All 

1937-39 

GL-59 

AF-24 AF-21 

7-1/8" 

9" 

8-3/8" 

10-1/4" 

8-3/8" 

8-3/8" 

4013 

1057840 - 669994 


All 

1940-41 

GL-57 

AF-24 AF-21 

4010 

671724 


All 

1942-47 

GL-59 

AF-24 AF-21 

7-1/8" 

7-1/8" 

9" 

4013 

1057840 - 669994 


All (Early) 

1948 

GL-59 

AF-24 AF-21 

4013 

1057840 


All (Late) 

1948 

GL-57 

AF-24 AF-21 

10-1/4" 

7" 

4010 

671724 


All 

1949-56 

GL-106 

AF-24 AF-23 

5-7/8" 

5001 

1314454 


All V-8 

1957 

Use 5/16" bulk hose cut 9" 

Use 5/16" bulk hose cut 7 1/2" 

Use 5/16" bulk hose cut 8" 





All V-8 

1958 






All 6 Cyl. 

1957-60 






All V-8 

1959 

Use 5/16" bulk hose cut 6" 






All V-8 

1960 

Use 5/16" bulk h 

ose cut 10" 





DODGE TRUCK 

All 

1935-36 

GL-00 

AF-26 AF-6 

6-3/16" 

7-1/2" 

8" 

4007 

388576 


All 

.1937-41 

GL-43 

AF-24 AF-23 

7-7/8" 

4008 

659258 


All 

1942-53 

GL-43 

AF-24 AF-23 

7-7/8" 

10-1/8" 

8" 

4008 

1188258 


— 

1952-53 

— 

AF-24 AF-23 

11-3/8" 

4009 

1057838 


*Tailor-made lifte must be used as it is a combination of preformed steel tubing and flexible hose with special fittings. A Depending on Fitting on Gas Tank. 
■ Line from metal tubing to pump. °Line from pump to carburetor. #For Air Conditioned Models use GL-120 for return line. 
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GASOLINE LINES (Cont’d 


For prices see AC Price Schedule — refer to Type Number for Tailor-Made Lines and List Price Code Number for lines made up in field from bulk hose and fittings. 








How To Make Up Lines Using Bulk Hose 








and Attachable 

Fittings 






AC 



Length 

Overall 

List Price 

Original 

Make 

Model 

Year 

Tailor-Made 

Fitting 

To Cut 

Length 

Code No. 

Equipment 

No. 




Type No. 

Numbers 

From 

In 

Hose & 






Bulk Hose 

Inches 

Fittings 


EDSEL 

Pacer & Ranger 

1958 

GL-115 

1 AF-21 

AF-23 

8" 

9" 

5011 

1A-9288-A 


All V-8 

1959 

Use 5/16" bulk F 

lose cut 8 1/2" 





FORD 

4 Cyl. 

1932-34 

GL-08 

Tail 

or-Made Only* 

— 

— 

B-9288 

(Pass. & Truck) 

6 & V-8 

6 & V-8-100 h.p. 

1932-47 

GL-09 

Tailor-Made 

i Only* 

8-7/8" 

— 

18-9288 


exc. V-8 C.O.E. 

6 & V-8 exc. F-7 

1948-50 

GL-82 

AF-30 

AF-23 

7-11/16" 

8-7/8" 

- 

7HC-9288-A 


& F-8 Truck 

1951 

GL-115 

AF-21 

AF-23 

8" 

9" 

5011 

1A-9288-A 


F-7 & F-8 

1948-51 

GL-117 

Tailor-Made Only* 

22-1/32" 

11-1/8" 

9" 

_ 

8Q-9288-C 


All V-8 C.O.E. 

1948-51 

GL-116 

Tailor-Made 

. Only* 

8" 

_ 

7RW-9288 


All Cars & Trucks 

1952-53 

GL-115 

AF-21 

AF-23 

5011 

1A-9288-A 


All Cars 

1954-57 

GL-115 

AF-21 

AF-23 

8" 

9" 

5011 

1A-9288-A 


All 6 Cyl. Truck 

1954-57 

GL-115 

AF-21 

AF-23 

8" 

9" 

5011 

1A-9288-A 


All V-8 Trucks 
(100 thru 700 Ser.) 

1954 

GL-120 

AF-21 

AF-23 

15" 

16" 

5016 

TAAE-9288-A 


All V-8 Trucks 
(750 thru 900 Ser.) 

1955 

GL-121 

AF-21 

AF-23 

12" 

13" 

5017 

B5C-9288-A 


All V-8 Trucks 
(100 thru 700 Ser.) 

1956 

GL-121 

AF-21 

AF-23 

12" 

13" 

5017 

B5C-9288-A 


All V-8 Trucks 
(750 thru 900 Ser.) 

1956 

GL-115 

AF-21 

AF-23 

8" 

9" 

5011 

1 A-9288-A 


All V-8 Trucks 
(100 thru 700 Ser.) 

1957 

GL-115 

AF-21 

AF-23 

8" 

9" 

5011 

1A-9288-A 


All 

1958 

GL-115 

AF-21 

AF-23 

8" 

9" 

5011 

1A-9288-A 


All 6 Cyl. 

1959-60 

Use 5/16" bulk hose cut 8" 
Use 5/16" bulk hose cut 6" 

1 plus AF-21 fitting 





All V-8 

1959-60 

1 plus AF 

-21 fittinq 




FRAZER 

All 

1947-48 

— 

AF-24 

AF-21 

10-3/4" 

6-3/4" 

12" 

4031 

700696 - 200465 


All 

1949-51 

GL-59 

AF-21 

AF-24 

8" 

5002 

730989 - 205254 

GRAHAM 

— 

1934-38 

GL-35 

AF-21 

AF-30 

8-15/32" 

9-13/16" 

4032 

81008 

HENRY J 

4 & 6 Cyl. 

1951-54 

GL-76 

AF-21 

AF-23 

7" 

8" 

4004 

212378 

HUDSON 

6C/T7 

1932-36 

— 

AF-21 

AF-15 

5-7/8" 

7" 

4033 

40529 


6 Cyl. 

1937-54 

GL-35 

AF-21 

AF-30 

8-15/32" 

9-13/16" 

4032 

45479 


8 Cyl. 

1933-34 

— 

AF-21 

AF-30 

6-13/32" 

8-15/32" 

7-11/16" 

9-13/16" 

12" 

4035 

42323 


8 Cyl. 

1935-52 

GL-35 

AF-21 

AF-30 

4032 

45479 


V-8 

1955 

GL-122 

AF-23 

AF-23 

10-13/16" 

5018 

_ 


6 Cyl. 

All 

1955 1 

1956-57 J 

GL-114 

AF-24 

AF-23 

9-7/8" 

11" 

5013 

3130126 

HUPMOBILE 

All 

1933-36 

GL-35 

AF-21 

AF-30 

8-15/32" 

9-13/16" 

9-13/16" 

4032 

86651 


All 

1939-40 

GL-35 

AF-21 

AF-30 

8-15/32" 

4032 

86651 

KAISER 

All 

1947-48 

— 

AF-24 

AF-21 

10-3/4" 

12" 

4031 

700696 - 200465 


All 

1949-54 

GL-59 

AF-21 

AF-24 

6-3/4" 

8" 

5002 

730989 - 205254 

LA SALLE 

All 

1934-35* 


AF-26 

AF-6 

7-11/16" 

7" 

9" 

4040 

403525 


All 

1935-36* 

GL-33 or GL-109 

AF-26 

AF-23 

8" 

4041 

406038 


All 

1937-40 

GL-38 

AF-24 

AF-27 

6-7/8" 

8" 

_ 

1411535 

LINCOLN 

All 

1936-47 

GL-09 

Tail. 

or-Made 

Only* 

8-7/8" 

_ 

18-9288 


All 

1948-51 

GL-107 

AF-23 

AF-23 

7-13/16" 

9" 

5003 

8L-9288 


All 

All 

1952-54; 

55 (Early) 

GL-41 

AF-24 

AF-23 

8-15/16" 

10" 

4069 

LA-9288-A 

7-13/16" 

9" 


1955 (Late)-57 

GL-123 

AF-21 

AF-23 

5019 

LE-9288-A 


All 

1958-59 

Use 3/8" bulk hose cut 22" 




MERCURY 

All 

1939-47 

GL-09 

1 Tailor-Made Only* 

8-7/8" 

8-7/8" 

9" 

_ 

18-9288 


All 

1948-51 (Early) 

GL-82 

AF-30 

AF-23 

7-11/16" 

8" 

_ 

7HC-9288-A1 


All 

1951 (Late)-57 

GL-115 ' 

AF-21 

AF-23 

5011 

1A-9288-A 


All 

1958-59 

Use 5/16" bulk hose cut 8 1/2" 

Use 3/8" bulk hose cut 17" 




All 

1960 





NASH 

All 

1934 

— 

AF-24 

AF-26 

9-11/16" 

11" 

4042 

26659 


10 

1935 

— 

AF-26 

AF-25 

7-1/2" 

8-1/2" 

4043 

27350-A 


10 

1936-38 

GL-108 or GL-107 

AF-23 

AF-23 

6-7/16" 

7" 

7- 5/8" 

8- 1/8" 
8-1/8" 

4044 

49212-A 


10 

1939-40 

GL-41 

AF-24 

AF-23 

4045 

47476-A 


20 

1935-40 

GL-41 

AF-24 

AF-23 

7" 

4045 

47476-A 


40-60 

1939-48 

GL-41 1 







80 

1937-48 

GL-41 \ 

AF-24 

AF-23 

7" 

8-1/8" 

4045 

47476-A 


600 & Statesm. 

1949-51 

GL-41 J 





Ambassador 

1949-51 

GL-108 or GL-107 

AF-23 

AF-23 

7" 

8-1/8" 

11" 

5004 

3126084 


Rambler 

1950-51 

GL-114 

AF-24 

AF-23 

9-7/8" 

5013 

3130126 


All 6 Cyl. 

1952-55 

GL-114 

AF-24 

AF-23 

9-7/8" 

11" 

5013 

3130126 


Ambassador V-8 

All (except 

1955-56 

GL-124 

AF-23 

AF-23 

9-5/16" 

10-1/2" 

5020 



Amb. V-8) 

Amb. V-8, 

1956 

GL-114 

AF-24 

AF-23 

9-7/8" 

11" 

5013 

3130126 


Rambler V-8 

1957-58 

GL-114 

AF-24 

AF-23 

9-7/8" 

9-7/8" 

11" 

5013 

3130126 


Rebel V-8 

1958 

GL-114 

AF-24 

AF-23 

11" 

5013 

3130126 


American 

1959 

Use 5/16" bulk hose cut 12 

" 



Rebel 

1959 

Use 5/16" bulk hose cut 10 







Ambassador 

1959 

Use 5/16" bulk hose cut 12 
. Use 5/16" bulk hose cut 12 

" 






All 

1960 

" 





OLDSMOBILE 

All 

1933-34 

— 

AF-26 

AF-6 

7-11/16" 

7" 

9"- 

4040 

403525 


All 

1935-36 

GL-33 or GL-109 

AF-26 

AF-23 

8" 

4041 

406038 


6 

1937-40 

GL-60 

AF-26 

AF-23 

5-5/8" 

4-1/4" 

6-5/8" 

4050 

408949 


6 

1941-48 

GL-70 

AF-26 

AF-23 

5-1/4" 

4051 

413391 


8 

1937-38 

GL-60 

AF-26 

AF-23 

5-5/8" 

4-1/4" 

6-5/8" 

5-1/4" 

4050 

408949 


8 

1939-40 

GL-70 

AF-26 

AF-23 

4051 

412250 - 413391 


8 

1941-48 

GL-33 or 1 
GL-109 j 

AF-26* 

AF-23 

7" 

8" 

4041 

406038 


6 & 8 

1949 1 








6 

8 Cyl. 

1950 J 

1950-54; 

GL-109 

AF-26 

AF-23 

7-1/4" 

8-1/4" 

5005 

417203 


55 (Early) 

GL-113 

AF-26 

AF-23 

8-1/2" 

6-7/8" 

8" 

9-1/2" 

8" 

5009 

558713 


8 Cyl. 

1955 (Late) 

G L-43 ■ 

AF-24 

AF-23 

4008 

567259 


8 Cy!. 

1956 

GL-115 

AF-21 

AF-23 

9" 

5011 

567757 


Al 1 

1957-58 

GL-134 

AF-29 

AF-27 

7-11/16" 

9" 


570820 


V-8 (w/o Air 

1959-60 

Use 5/16" bulk hose cut 48' 

' 




Cond't.) 










V-8 (w/Air 

1959-60 

Use 5/16" bulk hose cut 57 1/2" 






Cond't.) 


L 








■ Will also service all 1954 and 1955 (Early) if a 5/16" inverted flared connector is installed between pump and line. 
*Tailor-made line must be used as it is a combination of preformed steel tubing and flexible hose with special fittings. 
*1935 Models—Use make up line on Engine No. 2100000 to 2107217. Use GL-33 on Engine No. 2107218 and up. 
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GASOLINE LINES (Cont’d) 


For prices see AC Price Schedule — refer to Type Number for Tailor-Made Lines and List Price Code Number for lines made up in field from bulk hose and fittings. 





AC 

Tai lor-Made 

Type No. 


HowTo Make Up Lines Using Bulk 

Hose and Attachable Fittings 

Original 

Equipment 

No. 

Make 

Model 

Year 

Fitting 

Numbers 

Length 

To Cut 

From 

Bulk Hose 

Overal 1 
Length 

In 

Inches 

List Price 
Code No. 
Hose & 
Fittings 

PACKARD 

Super 8 

1933-34 


AF-24 AF-24 

7-5/8" 

9" 

4055 

210819 


120 

1935-36 

— 

AF-24 AF-21 

10-1/4" 

11-1/2" 

4056 

302997 


All 

1937-50 

- 

AF-21 AF-9 

8-3/8" 

9-1/2" 

4058 

(316222 - 338829 

1 367197 


All 

1951-54 

GL-115 

AF-21 AF-23 

8" 

9" 

5011 



All 

1955-56 

GL-76 

AF-21 AF-23 

7" 

8" 

4004 

419506 


All 

1957 

GL-135 

AF-27 AF-28 

6-11/16" 

8" 

— 

— 

PLYMOUTH 

All 

1932-35 

GL-00 

AF-26 AF-6 

6-3/16" 

7-1/2" 

8" 

4007 

388576 

PASSENGER CAR 

All 

1936 

GL-42 

AF-26 AF-25 

7" 

4024 

655074 

All 

1937-47 

GL-59 

AF-24 AF-21 

7-1/8" 

5-5/8" 

7" 

8-3/8" 

6-5/8" 

8" 

4013 

1057840 - 669994 


All 6 Cyl. 

1948-55 

GL-51 

AF-21 AF-23 

5000 

1136282 


All V-8 

1955 

GL-76 

AF-21 AF-23 

4004 

1619755 


All 

All 6 Cyl. 

All V-8 

All 6 Cyl. 

All V-8 

1956 

1957-58 

1957-59 

1959-60 

1960 

GL-76 

Use 5/16" bulk h 
Use 5/16" bulk h 
Use 5/16" bulk h 
Use 5/16" bulk h 

AF-21 AF-23 

lose cut 8" 

Gse cut 8" 
lose cut 12 1/2" 
ose cut 10" 

7" 

8" 

4004 

1619755 

PLYMOUTH TRUCK 

All 

1937-41 

GL-43 

| AF-24 AF-23 

6-7/8" 

8" 

4008 

659258 

PONTIAC 

-ATI 

1933-34 

GL-18 

Tailor-Made Only 

9-15/16" 

10-13/16" 

13" 

— 

495220 


All 

1935-36 

GL-32 

Tailor-Made Only 

— 

503485 


All 

1937-38 

GL-66 

Tailor-Made Only 

— 

499947 


All 

1939-50 

GL-32 

Tailor-Made Only 

10-13/16" 

10-13/16" 

7" 

— 

503485 


All 

1951-54 

GUI 14 

AF-24 AF-23 

9-11/16" 

5010 

514607 


All 

1955-57 
(Early) 

1957 (Late) 
1958-60 

GL-106 

AF-24 AF-23 

5-7/8" 

5001 

519575 


All (3/8 Fit'gs) 

All 

GL-133 

Use 3/8" bulk he 

AF-29 AF-27 

»se cut 10" 

6-9/32" 

7-1/2" 

- 

528415 

REO 

All 

1933 

_ 

AF-26 AF-23 

6" 

7" 

4064 

3-SH-8 

All 

1934 


AF-24 AF-23 

5- 7/8" 

6- 1/2" 

7" 

4065 

18273 


All 

1935 

_ 

AF-26 AF-25 

7-1/2" 

7" 

4066 

— 


All 

1936-37 

_ 

AF-24 AF-23 

5-7/8" 

4065 

18273 

STUDEBAKER 

All 

1932-36 

— 

AF-22 AF-15 

7-3/8" 

8-15/16" 

4068 

178804 


All 

1937-55 

GL-41 

AF-24 AF-23 

7-13/16" 

8-15/16" 

4069 

189888 


Sky Hawk 

1956 

— 

AF-24 AF-23 

11-1/8" 

12-1/4" 

5021 

— 


Gold. Hawk,] 
Pres., Comm.J 

1956 

GL-41 

AF-24 AF-23 

7-13/16" 

8-15/16" 

4069 

189888 


Champion 

All V-8 (except 
Coupe, Hardtop, 
or Pres, w/ 

1956-57 

GL-41 

AF-24 AF-23 

7-13/16" 

8-15/16" 

4069 

189888 


Supercharged) 

1957 

GL-41 

AF-24 AF-23 

7-13/16" 

9-11/16" 

8-15/16" 

11" 

4069 

189888 


All 

All V-8 

All 6 Cvl. 

1957 

1958-60 
1958-60 

GL-136 

Use 5/16" bulk h 
Use 5/16" bulk h 

AF-27 AF-28 

lose cut 12" 
ose cut 12" 



TERRAPLANE 

6 

1932-36 


AF-21 AF-15 

5-1/8" 

7" 

4033 

40529 

8 

1933-34 

_ 

AF-21 AF-30 

5-11/32" 

7-1/2" 

7-11/16" 

9-13/16" 

4035 

42323 


All 

1937-39 

GL-35 

AF-21 AF-30 

4032 

45479 

WILLYS 

-Ail- 

1933-36 

GL-26 

Tailor-Made Only 

5" 

— 

630474 

All 

1937-39 

— 

AF-25 AF-25 

3-3/4" 

4" 

4-1/2" 

5" 

4073 

635739 


All 

1941-42 

— 

AF-25 AF-26 

4074 

640308 


Army Jeep 

1941-45 

— 

AF-23 AF-23 

3-13/16" 

4" 

5" 

4077 

A-1325 


Jeep 

1946-47 

— 

AF-25 AF-26 

5" 

4074 

640308 


Station Wagon 

1946-50 

— 

AF-25 AF-26 

9-5/8" 

10-5/8" 

11" 

4076 

642166 


"F" Hd. Engs. 

1951 

— 

AF-25 AF-21 

10-1/16" 

7-1/16" 

5012 

— 


All 

6 Cyl. Pass. & 

1952-54AA 

— 

AF-25 AF-21 

8" 

5014 

804240 


Sta. Wagon 

1954 

— 

AF-21 AF-25 

8-1/16" 

9" 

5015 

— 


Pass. Cars 

1955 

GL-76 

AF-21 AF-23 

8" 

4004 

— 


Jeep 

1955 

— 

AF-21 AF-30 

6-11/32" 

7" 

7-11/16" 

8" 

4035 

— 


FC-170 (COE) 

1958 

GL-76 

AF-21 AF-23 

4004 

— 


CJ-S Jeep 

1958 

GL-42 

AF-26 AF-25 

7" 

8" 

4024 

655074 


OIL GAUGE LINES 


For prices see AC Price Schedule — refer to Type Number for Tailor-Made Lines and List Price Code Number for lines made up in field from bulk hose and fittings. 


CHRYSLER 

_ 

1932-50 

OL-01 

AF-18 

AF-18 

4-1/8" 

4-7/8" 

4078 

383666 - 655498 

CONTINENTAL 

_ 

1933 

- 

AF-5 

AF-15 

5-7/8" 

7" 

4033 

204622 

DE SOTO 

6 Cyl. 

1931-50 

OL-01 

AF-18 

AF-18 

4-1/8" 

4-7/8" 

4078 

383666 - 655498 

DODGE 

6 Cyl. 

1932-56 

OL-01 

AF-18 

AF-18 

4-1/8" 

4-7/8" 

4078 

383666 - 655498 

FRAZER 

- 

1947-50 

OL-01 

AF-18 

AF-18 

4-1/8" 

4-7/8" 

4078 

701061 

KAISER 

_ 

1947-50 

OL-01 

AF-18 

AF-18 

4-1/8" 

4-7/8" 

4078 

701061 

NASH 

_ 

1934 


_ 

AF-11 

AF-11 

3-5/8" 

4-7/8" 

7" 

4085 

25872 

10-20-40 

1935-36 


OL-62 

AF-18 

AF-18 

6-1/4" 

4086 

47134 


10 

1937-40 


OL-62 

AF-18 

AF-18 

6-1/4" 

6-1/4" 

7" 

4086 

93446 


80 

1935-37 


OL-62 

AF-18 

AF-18 

7" 

4086 

93446 

OLDSMOBILE 

_ 

1933-34 

OL-17 

Tailor-Made Only 

4-7/8" 

- 

401907 

PACKARD 

- 

1934-40 

- 

AF-5 

AF-11 

3-7/8" 

5" 

4088 

215546 

PLYMOUTH 

6 Cyl. 

1931-55 

OL-01 

AF-18 

AF-18 

4-1/8" 

4-7/8 

4078 

383666 - 655498 

ROCKNE 


1932-33 

- 

AF-5 

AF-15 

7-7/16" 

8-1/2" 

4091 

511704 

STUDEBAKER 

_ 

1933 


_ 

AF-1 

AF-15 

7-5/8" 

8-15/16" 

4068 

178804 

_ 

1934-49 


OL-74 ± 

Tailor-Made 

Only 

6-7/8" 

— 

189012 - 197566 - 










513151 


Champion &] 
Commander J 

1950 


OL-74 A 

Tailor-Made 

i Only 

6-7/8" 

_ 

522329 - 522745 


Champion 

1951-55 





1 





Commander 1 
President J 

1951-55 


OL-116 

Tail 

or-Made Only 

6-7/8" 

— 

530096 

WILLYS 

- 

1933-35 

OL-27 

AF-5 

AF-18 

5-1/8" 

6" 

4092 

630395 


A Line supplied less bracket. AA Thru 1953- For 6-cyl. Hurricane Engs, with combination pump, remove fitting from pump and connect line direct 
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634 

WEATHERLY 

INDEX 


CONVERSION CHART and 

FIELD MAKE-UP DATA USING BULK HOSE and ATTACHABLE FITTINGS 



Cross Reference From Original Equipment Number To 

AC, 


How To Make Up Lines Using Bulk 



Weatherhead, 

, Edelman, Imperial, 

and Resistoflex 



Hose and Attachable Fittings 

Overall Length 

Original 







Cut Bulk Hose 

Of Assy. 

Equipment 

AC 

Weatherhead 

Edelman 

Imperial 

Resistoflex 

Fitting 

Mi imkorc 

To This Length 

In Inches 

Part No. 








(In Inches) 


3-SH-8 

— 

_ 

_ 

_ 

_ 

AF-26 

AF-23 

6" 

7" 

A-1325 

_ 

11081 

347-PB 

— 

— 

AF-8 

AF-8 

3-1/16" 

5" 

4015 

— 

11069 

— 

— 

R-69 

AF-22 

AF-32 

14" 

15" 

8922 

__ 

11072 

_ 

_ 

R-72 

AF-22 

AF-24 

9-3/4" 

10-3/4" 

B-9288 

GL-08 

11008 

316—PB 

233 FT 

R-08 


Tailor-Made Only 

— 

B5C-9288-A 

GL-121 

_ 

— 

— 

— 

AF-21 

AF-23 

12" 

13" 

LA-9288-A 

GL-41 

11211 

— 

— 

— 

AF-24 

AF-23 

7-13/16" 

8-15/16" 

LE-9288-A 

GL-123 

11215 

— 

— 

— 

AF-21 

AF-23 

9" 

10" 

1A-9288-A 

GL-115 

11205 

302-PB 

— 

— 

AF-21 

AF-23 

8" 

9" 

7HC-9288 

GL-82 

11082 

301-PB 

377 FT 

R-89 

AF-30 

AF-23 

7-11/16" 

8-7/8" 

7RW-9288 

GL-116 

11203 

315—PB 

387 FT 

— 


Tailor-Made Only 

11-1/8" 

8Q-9288-C 

GL-117 

11204 

320-PB 

388 FT 

— 


Tailor-Made Only 

22-1/32" 

8L-9288 

GL-107 

11090 

314—PB 

378 FT 

R—91 

AF-23 

AF-23 

7-13/16" 

9" 

18-9288 

GL-09 

11009 

300-PB 

234 FT 

R-09 


Tailor-Made Only 

8-7/8" 

TAAE-9288-A 

Gl-120 

— 

— 

— 

— 

AF-21 

AF-23 

15" 

16" 

L-10027 

_ 

_ 

_ 

_ 

R-40 

AF-23 

AF-25 

4-5/8" 

5-1/8" 

L-10039 

— 

_ 

— 

— 

— 

AF-24 

AF-23 

4-3/8" 

5-1/2" 

18273 

_ 

_ 

— 

— 

R-68 

AF-24 

AF-23 

5-7/8" 

7" 

25872 

— 

11025 

— 

262 FT 

R-25 

AF-11 

AF-11 

3-5/8" 

4-7/8" 

26659 

— 

11024 

— 

— 

R-24 

AF-24 

AF-26 

9-11/16" 

11" 

27350-A 

_ 

11054 

_ 

275 FT 

R-54 

AF-3 

AF-11 

7-1/8" 

8-1/2" 

40529 

— 

11006 

340-PB 

226 FT 

R-06 

AF-21 

AF-15 

5-7/8" 

7" 

42323 

— 

11007 

— 

227 FT 

R-07 

AF-21 

AF-30 

6-11/32" 

7-11/16" 

45479 

GL-35 

11035 

342-PB 

256 FT 

R-35 

AF-21 

AF-30 

8-21/32" 

9-13/16" 

47134 

OL-62 

— 

— 

— 

R-62 

AF-18 

AF-18 

6-1/4 

7" 

47476-A 

GL-41 

11041 

377-PB 

293 FT 

R—41 

AF-24 

AF-23 

7" 

8-1/2" 

49212-A 

GL-107 or GL-108 

11065 

314—PB 

278 FT 

R-65 

AF-23 

AF-23 

6-1/2" 

7-5/8" 

81008 

GL-35 

11035 

342-PB 

256 FT 

R-35 

AF-21 

AF-30 

8-9/32" 

9-13/16" 

86651 

GL-35 

11035 

342-PB 

256 FT 

R-35 

AF-21 

AF-30 

8-9/32" 

9-13/16" 

93446 

OL-62 

11062 

339-PB 

298 FT 

R-62 

AF-18 

AF-18 

6-1/4" 

7" 

178804 

_ 

11023 

375-PB 

231 FT 

R-23 

AF-22 

AF-15 

7-5/8" 

8-15/16" 

189012 

OL-74 

11034 

382-PB 

255 FT 

R-34 


Tailor-Made Only 

5-7/8" 

189888 

GL-41 

11041 

377-PB 

293 FT 

R—41 

AF-24 

AF-23 

7-13/16" 

8-15/16" 

197566 

OL-74 

11074 

382-PB 

363 FT 

R-74 


Tailor-Made Only 

5-7/8" 

200231 

— 

11461 

— 

— 

R-05 

AF-26 

AF-21 

9-13/16" 

10" 

200465 

_ 

11051 

338-PB 

259 FT 

R-83 

AF-24 

AF-21 

10-3/4" 

12" 

204622 

— 

— 

340-PB 

226 FT 

_ 

AF-5 

AF-15 

5-7/8" 

7" 

205049 

_ 

— 

— 

— 

— 

AF-22 

AF-6 

5-13/16" 

7" 

205254 

GL-59 

11098 

332-PB 

292 FT 

R-59 

AF-24 

AF-21 

6-3/4" 

8" 

205394 

— 

11087 

374-PB 

379 FT 

R-82 

AF-26 

AF-25 

13" 

14" 

205419 

_ 

11088 

378-PB 

380 FT 

R-88 

AF-26 

AF-21 

5-5/16" 

6-1/2" 

205420 

_ 

_ 

383-PB 

184 FT 

_ 

AF-3 

AF-3 

9-3/4" 

11-1/4" 

210510 

_ 

_ 

— 

223 FT 

_ 

AF-3 

AF-11 

4-3/4" 

6-1/8" 

210819 

— 

— 

— 

— 

R—16 

AF-2 

AF-2 

7-3/16" 

9" 

212378 

GL-76 

11076 

372-PB 

362 FT 

R-75 

AF-5 

AF-8 

6-3/4" 

8" 

215546 

- 

11044 

— 

357 FT 

R-44 

AF-5 

AF-11 

3-7/8" 

5" 

225508 

_ 

_ 

— 

_ 

_ 

AF-5 

AF-15 

6-3/8" 

7-1/4" 

302997 

— 

11051 

338-PB 

259 FT 

R—51 

AF-2 

AF-5 

10-1/8" 

11-1/2" 

316222 

— 

11063 

337-PB 

— 

R-63 

AF-5 

AF-9 

7" 

8-1/8" 

338829 

_ 

11063 

337-PB 

— 

R-63 

AF-5 

AF-9 

7" 

8-1/8" 

367197 

- 

11200 

396-PB 

296 FT 

R-63 

AF-5 

AF-9 

8-3/8" 

9-1/2" 

383666 

OL-01 

11001 

362-PB 

214 FT 

R—01 

AF-18 

AF-18 

4-1/8" 

4-7/8'' 

388576 

GL-00 

11000 

360-PB 

213 FT 

R-00 

AF-3 

AF-6 

6-3/16" 

7-1/2" 

401907 

OL-17 

11017 

- 

215 FT 

R—17 


Tailor-Made Only 

4-7/8" 

402386 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

AF-5 

AF-8 

5-1/4" 

6-1/2" 

403525 

GL-ni 

11037 

— 

333 FT 

R-37 

AF-26 

AF-6 

7-11/16" 

9" 

406038 

GL-33 or GL-109 

11033 

353-PB 

274 FT 

R-33 

AF-26 

AF-23 

7" 

8" 

406366 

— 

11030 

352-PB 

258 FT 

R-30 HD 

AF-3 

AF-11 

6-1/8" 

6-1/2" 

408949 

GL-60 

11060 

349-PB 

294 FT 

R-60 

AF-26 

AF-23 

5-5/8" 

6-5/8" 

412250 

GL-70 

11070 

348-PB 

359 FT 

R-70 

AF-26 

AF-23 

2-3/4" 

5-1/4" 

413391 

GL-70 

11070 

348-PB 

359 FT 

R-70 

AF-26 

AF-23 

2-3/4" 

5-1/4" 

417203 

GL-109 

11033 

353-PB 

— 

R-92 

AF-26 

AF-23 

7-1/4" 

8-1/4" 

419506 

GL-76 

11076 

— 

— 

— 

AF-21 

AF-23 

7" 

8" 

495220 

GL-18 

11018 

— 

220 FT 

R-l 8 


Tailor-Made Only 

9-15/16" 

499947 

GL-66 

11066 

A 389-PB 

332 FT 

R-66 


Tailor-Made Only 

13" 

503485 

GL-32 

11032 

388-PB 

257 FT 

R-32 


Tailor-Made Only 

10-13/16" 

511704 

— 

— 

— 

— 

R-29 

AF-5 

AF-15 

7-7/16" 

8-1/2" 

513151 

OL-74 

11074 

382-PB 

363 FT 

R-34 


Tailor-Made Only 

5-7/8" 

514607 

GL-114 

11208 

391-PB 

— 

— 

AF-24 

AF-23 

| 9-11/16" 

10-13/16" 

519575 

GL-106 

11078 

379-PB 

364 FT 

R-94 

AF-24 

AF-23 

5-7/8" 

7" 

522329 

OL-74 

11096 

319—PB 

363 FT 

— 


Tailor-Made Only 

6-7/8" 

522745 

OL-74 

11097 

382-PB 

363 FT 

_ 


Tailor-Made Only 

6-7/8" 

528415 

GL-133 

— 

— 

— 

— 

AF-29 

AF-27 

1 6-9/32" 

7-1/2" 

530096 

OL-116 

11207 

398-PB 

— 

- 


Tailor-Made Only 

6-7/8" 

558713 

GL-113 

11202 

393-PB 

_ 

_ 

AF-3 

AF-8 

1 8" 

9-1/2" 

561225 

GRL-48 

11048 

— 

— 

— 


Tailor-Made Only 

17" 

567259 

GL-43 

11214 

331-PB 

277 FT 

R-43 

AF-24 

AF-23 

6-7/8" 

8" 

567757 

GL-115 

11215 

— 

_ 

— 

AF-21 

AF-23 

7-7/8" 

9" 

570820 

GL-134 

— 

— 

— 

— 

AF-29 

AF-27 

7-3/4" 

9" 

593306 

GL-112 

— 

309-PB 

346 FT 

_ 

AF-5 

AF-13 

6-1/16" 

7" 

630395 

OL-27 

11027 

— 

225 FT 

R-27 

AF-5 

AF-15 

5-1/8" 

6" 

630474 

GL-26 

11026 

_ 

224 FT 

R-26 


Tailor-Made Only 

5" 

635739 

_ 

11025 

387-PB 

344 FT 

R-67 

AF-11 

AF-11 

3-3/16" 

4-1/2" 

640308 

— 

11080 

343-PB 

375 FT 

T-85 

AF-11 

AF-3 

3-5/8" 

5" 

642166 

— 

11089 

344-PB 

376 FT 

R-86 

AF-11 

AF-3 

9-1/4" 

10-5/8" 

655074 

GL-42 

11042 

363-PB 

275 FT 

R-42 

AF-3 

AF-11 

6-5/8" 

8" 

655498 

OL-01 

11001 

363-PB 

214 FT 

R—01 

AF-18 

AF-18 

4-1/8" 

4-7/8" 

1 *Tailor-Made Lines Only must be used as ii 

t is a combination of 

preformed steel tubing and flexible hose with special connections 



A389-PB Replaces 

; Old No. 368-PB 
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634 

WEATHERLY 

INDEX 


CONVERSION CHART and 

FIELD MAKE-UP DATA USING BULK HOSE and ATTACHABLE FITTINGS (Cont’d) 


Cross Reference From Original Equipment Number To AC, 

Weatherhead, Edelman, Imperial, and Resistoflex 

How To Make Up Lines Using Bulk 

Hose and Attachable Fittings 

Overall Length 

Of Assy. 

In Inches 

Original 

Equipment 

Part No. 

AC 

Weatherhead 

Edelman 

Imperial 

Resistoflex 

Fitting 

Numbers 

Cut Bulk Hose 

To This Length 
(In Inches) 

659258 

GL-43 

11043 

331-PB 

277 FT 

R-43 

AF-2 

AF-8 

6-1/4" 

8" 

661405 

— 

11056 

327-PB 

335 FT 

R-56 

AF-2 

AF-8 

9-5/8" 

11-1/8" 

663677 

GL-42 

11042 

364-PB 

275 FT 

R-42 

AF-3 

AF-11 

6-5/8" 

8" 

669994 

GL-59 

11059 

332-PB 

292 FT 

R-59 

AF-2 

AF-5 

6-15/16" 

8-3/8" 

671724 

GL-57 

11057 

359-PB 

328 FT 

R-57 

AF-2 

AF-5 

8-13/16" 

10-1/4" 

700696 

- 

11051 

338-PB 

_ 

_ 

AF-2 

AF-5 

10-9/16" 

12" 

701061 

OL-01 

11001 

363-PB 

214 FT 

R—01 

AF-18 

AF-18 

4-1/8" 

4-7/8" 

730989 

GL-59 

11098 

332-PB 

292 FT 

R-59 

AF-21 

AF-24 

6-3/4" 

8" 

804240 

— 

— 

— 

— 

_ 

AF-11 

AF-5 

6-13/16" 

8" 

965708 

GL-59 

11084 

359-PB 

328 FT 

R-59 

AF-21 

AF-24 

7-1/8" 

8-3/8" 

1057838 

- 

_ 


_ 

_ 

AF-24 

AF-23 

10-1/8" 

11-3/8" 

1057840 

GL-59 

11059 

332-PB 

292 FT 

R-59 

AF-24 

AF-21 

7-1/8" 

8-3/8" 

1136282 

GL-51 

11079 

350-PB 

382 FT 

R-90 

AF-21 

AF-23 

5-3/8" 

6-5/8" 

1161564 

GL-43 

11212 

331-PB 

277 FT 

R-43 

AF-24 

AF-23 

6-7/8" 

8" 

1169718 

GL-130 

11211 

— 

— 

_ 

AF-24 

AF-23 

7-5/32" 

8-9/32" 

1188258 

GL-43 

11043 

331-PB 

277 FT 

R-43 

AF-24 

AF-23 

6-7/8" 

8" 

1314332 

GL-77 or GL-125 

11077 

_ 

352 FT 

R-84 


Tailor-Made Onlv* 


1314454 

GL-106 

11078 

379-PB 

364 FT 

R-94 

AF-24 

AF-23 

1 5-7/8" 

7" 

1327793 

GL-100 or GL-125 

11073 

— 

352 FT 

R-73 


Tailor-Made Only* 


1337089 

GL-102 or GL-125 

11085 

_ 

384 FT 

_ 


Tailor-Made Only* 


1337090 

GL-103 or GL-125 

11086 

_ 

383 FT 

_ 


Tailor-Made Only* 

_ 

1345903 

GL-118 or GL-125 

11209 

_ 

_ 

_ 


Tailor-Made Only* 

_ 

1392173 

GL-125 

11213 

— 

_ 

_ 


Tailor-Made Only* 

_ 

1411535 

GL-38 

11038 

— 

295 FT 

R-38 


Tailor-Made Onlv* 

8" 

1442527 

GL-76 

11076 

372-PB 

362 FT 

R-75 

AF-21 

AF-23 

7" 

8" 

1454597 

GL-110 

11093 

373-PB 

389 FT 

R-93 

AF-21 

AF-23 

17" 

18" 

1467576 

GL-121 

— 

— 

— 

_ 

AF-21 

AF-23 

12" 

13" 

1619755 

GL-76 

11076 

372-PB 

362 FT 

R-75 

AF-21 

AF-23 

7" 

8" 

2129266 

— 

11095 

384-PB 

381 FT 

_ 

AF-11 

AF-18 

5" 

6" 

2149706 

— 

— 

— 

262 FT 

_ 

AF-11 

AF-11 

4-3/4" 

6" 

3126084 

GL-108 or GL-107 

11090 

314-PB 

278 FT 

R—91 

AF-23 

AF-23 

6-15/16" 

8-1/8" 

3130126 

GL-114 

11056 

390-PB 

— 

— 

AF-23 

AF-24 

9-7/8" 

11" 

3661496 

GL-50 

11050 

312-PB 

323 FT 

R—50 HD 

AF-31 

AF-32 

5-13/16" 

6-15/16" 

3663928 

GL-106 

11078 

— 

— 

_ 

AF-23 

AF-24 

5-7/8" 

7" 

3706968 

GL-43 

11043 

331-PB 

277 FT 

R-43 

AF-23 

AF-24 

6-7/8" 

8" 

3711160 

— 

— 

— 

— 

— 

AF-23 

AF-23 

3-1/16" 

4-1/4" 

3719737 

GL-51 

11079 

350-PB 

382 FT 

R-90 

AF-23 

AF-21 

5-5/8" 

6-5/8" 

3847404 

GL-78 or GL-114 

11078 

- 

364 FT 

R-52 

AF-23 

AF-24 

8-7/8" 

10" 


*Tailor-Made Lines only must be used as it is a combination of preformed steel tubing and flexible hose with special connections. 


MARKET BY TYPES CHART 


Type 

Make 

Year 

Type 

Make 

Year 

Type 

Make 

Year 

AC FLEXIBLE GASOLINE LINES 

GL-57 

Chrysler 

1937-38, 1948 

GL-114 

Nash (Not Amb. V-8 1956) 

1956-57 

GL-00 

Chrysler 

DeSoto 

Dodge 

Dodge Truck 

Plymouth 

1932-35 

1932-35 

1932-35 

1935-36 

1932-35 


DeSoto 

Dodge 

1938 

1940-41, 


Pontiac 

Rambler V-8 

1951-54 

1958 




1948 (Late) 

GL-115 

Ford Car 6 & 8 

1951-57 


GL-59 

Chrysler 

DeSoto 

Dodge 

1938-47 

1937, 39-48 
1937-39, 42, 

1948 (Early) 
1949-51 

1949-54 

1937-47 

1937-40 


Ford Truck 6 & 8 

Ford Truck 6 

Ford Truck V-8 (750-900) 
Ford All 

Ford Truck V-8 (100-700) 
Edsel 

Mercury 

1951-54 

1955-57 

1956 

1958 

1957 

1958 

1951 (Late)- 
55-56 

1956 

GL-08 

Ford 

1932-34 



GL-09 

Ford 

Lincoln 

Mercury 

1932-47 

1936-47 

1939-47 


Frazer 

Kaiser 

Plymouth 

Oldsmobi le 


GL-18 

Pontiac 

1933-34 

GL-60 


GL-26 

GL-32 

Willys 

Pontiac 

1933-36 

1935-36. 39-50 

GL-66 

Pontiac 

1937-38 


Oldsmobile 

GL-70 

Oldsmobile 

1939-48 


Packard 

1951-54 

GL-33 

La Sal le 



1/OJ OO 

GL-73 

Buick 


r* i l u 

Ford Truck C.O.E. 

1948-51 

or GL-109 

Oldsmobile 

1935-36 , 41-48 


L7 L- 1 16 

GL-76 

Cadillac 


GL-117 

Ford Truck 8-145 

1948-51 

GL-35 

Graham 

Hudson 

Hupmobile 

Terraplane 

1934- 38 

1935- 54 
1933-36, 39-40 
1937-39 



Chrysler 

DeSoto 

1955-56 

1955-56 

GL-118 

Buick 40, 50 

Buick 40 

1952 

1953 



Packard 

1955-56 

GL-119 

Buick 70 

1952 



Plymouth V-8 

Willys Cars 

1955-56 

1955 

GL-120 

Ford Truck (w/V-8 Eng.) 
Cadillac 

1954 

1957-58 

GL-38 

Cadillac 

La Sal le 

1936- 40 

1937- 40 


GL-41 

Hudson 

Nash (10) 

Nash (20) 

Nash (40-60) 

Nash (80) 

Nash "600" & Statesman 
Studebaker 

Studebaker Golden Hawk 
Studebaker Champion 
Studebaker V-8 (Part) 

Li nco In 

1956 

1939-40 

1935-40 

1941-48 

1937-48 

1949-51 

1937-55 


Willys FC-170 

Henry "J" 4 & 6 

1958 

1951-54 

GL-121 

Ford Truck (750-900) 

Ford Truck (100-700) 

1955 

1956 


GL-77 

Buick 

1940-47 

GL-122 

Hudson V-8 

1955 


GL-78 

Chevrolet Comm. & Truck 

1947-49 

GL-123 

Lincoln 

1955 (Late)-57 


or GL-114 



GL-124 

Ambass. V-8 

1955-56 


GL-82 

Ford 6 & 8 

1948-50 

GL-125 

Buick 

1940-53 



Mercury 

1948-51 (Earlv) 

GL-130 

Buick 

1955 (Late)-56 


GL-100 

Buick 

1946-47 

GL-131 

Chevrolet Truck 3-6000 

1956 


1956 57 

GL-101 

Buick 

1940 

GL-133 

Pontiac 

1957 


1957 

1 9.S9-.SS ( Fnrlx/^ 

GL-102 

Buick 

1948 


Corvette 

1958 


GL-103 

Buick 

1948 

GL-134 

Oldsmobi le 

1957-58 

GL-42 

Dodge 

Plymouth 

Willys Jeep 

1936 

1936 

GL-104 

Buick 50 

1949-51 

GL-135 

Packard 

1957 


Buick 40 

1950-51 

GL-136 

Studebaker Golden Hawk 

1957 


1958 

GL-105 

Buick 70 

1949-51 







1953-54 

1949-54 

1949-54 

1949-AA 

AC 

FLEXIBLE OIL Lll 


GL-43 

Buick 50, 70 

1953 

L- 1 uo 

Chevrolet Iruck 

Chrysler 

DeSoto 

Dodge 

Pontiac 



Buick Al 1 

Chevrolet 

1954-55 (Early) 
1955 


Type 

Make 

Year 


Chevrolet Truck 10,000 
(SBC) 

Chrysler 

DeSoto 

DeSoto 6 

Dodge Truck 

Oldsmobile 

Plymouth Truck 

Studebaker Champion, 
President 



1955-57 (Early) 

OL-01 

Chrysler 

DeSoto 

1932-50 


1956 57 

1936 

1936 

1954 

1937-53 

1955 (Late) 
1937-41 

GL-107 

Lincoln 

1948-51 


1931-50 


GL-108 
or GL-107 

Nash 

1949-51 


Dodge 

Frazer 

1932-53 

1947-50 


GL-109 

Olds 6 & 8 

Olds 6 

1949 

1950 


Kaiser 

Nash 

1947-50 

1935-36 


GL-110 

Cadillac 

1949-56 


Plymouth 

1931-53 


GL-111 

Cadillac 

1926-33 

OL-17 

Oldsmobile 

1933-34 



GL-112 

Chevrolet Truck 

1950-54 

GL-50 

Chevrolet Truck 

1956 

1929-54 

GL-113 

Olds 8 

1950-55 (Early) 

OL-27 

Willys 

1933-35 


Plymouth 6 Cyl. 

Chevrolet V-8 

Chevrolet Truck 

1948=55- 

1955-57 

GL-114 

Hudson 6 Cyl. 

Hudson V-8 

Nash Rambler 

Nash All 6 Cyl. 

1955 

1956-57 

1950-51 

OL-62 

Nash 

1937-40 



OL-74 

Studebaker (Champion) 

1934-53 


3-10,000 (Not SBC) 

1957-58 


1952-55 

OL-116 

Studebaker (Comm.) 

1951-53 
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634 

WEATHERLY 

INDEX 




FLEXIBLE GASOLINE LINES 


AC FLEXIBLE HOSE 
MAKE-UP KIT GLK-1 


FM-33 


assortment ® 
with Rack If 


CONTENTS OF FM-33 ASSORTMENT 

QUAN¬ 

TYPE 

QUAN¬ 

TYPE 

QUAN¬ 

TYPE 

TITY 

NO. 

TITY 

NO. 

TITY 

NO. 

1 

GL-43 

3 

GL-09 

1 

GL-113 

1 

GL-57 

3 

GL-82 

1 

GL-32 

1 

GL-59 

2 

GL-115 

1 

GL-41 

2 

GL-106 

1 

GL-109 

1 

GL-110 

1 

GL-51 

1 

GL-70 

1 

GL-76 


FITTING 

NO. 

METAL 
TUBE SIZE 

SAE TYPE 

THREAD 

AF-1 

Ya 

Flared Nut 

%-20 Internal 

AF-2 

S /6 

Inverted Flared Nut 

16-20 External 

AF-3 

Ya 

Inverted Flared Nut 

7i6-24 External 

AF-5 

'A- 5 /6 

Pipe Thread 

1/8-27 External 

AF-6 

Ya-Yu 

Pipe Thread 

16-27 Internal 

AF-8 

5 /k 

Inverted Flared Connector 

16-20 Internal 

AF-9 

5 /l6 

Flared Nut 

16-20 Internal 

AF-10 

Ya 

Compression Nut 

%-24 Internal 

AF-11 

Ya 

Inverted Flared Connector 

%-24 Internal 

AF-13 

Ya 

Compression Connector 

/w-24 External 

AF-14 

5 /.« 

Flared Connector 

16-20 External 

AF-15 

Ya 

Flared Connector 

%-20 External 

AF-18 

Y\i 

Inverted Flared Connector 

3 /s-24 Internal 

AF-19 

S Ai 

Hose Clamp 


AF-20 

5 /l6 

Double Connector 


AF-21 

Yu 

Pipe Male Connector 

16-27 External 

AF-22 

Ya- 5 A6 

Dole Female Connector 

7 Ae-20 Internal 

AF-23 

3 /l6 

Inverted Flare Female Connector 

16-20 Internal 

AF-24 

Ye 

Inverted Flare Male Connector 

16-20 Internal 

AF-25 

Ya- 5 A6 

Inverted Flare Female Connector 

7 /e-24 Internal 

AF-26 

Ya- 5 A6 

Inverted Flare Male Connector 

Ak-24 External 

AF-27 

Ya 

Inverted Flare Female Connector 

5 /s-18 Internal 

AF-28 

Ya 

Inverted Flare Male Connector 

5/8-18 External 

AF-29 

Ya 

Pipe Male Connector 

14-18 External 

AF-30 

5 Ae 

Flare Male Connector 

16-20 External 

AF-31 

Ya~Y\6 

Ball Sleeve Comp Male Connector 

Vi6-24 External 

AF-32 

Y4-Y16 

Ball Sleeve Comp Female Connector 

Yi6-24 Internal 

AF-33 

Ye 

Hose Clamp 


AFR-1 


Attachable Fitting Ring 


HL-1 

VS 

I.D.-Flexible Hose 

(25' Length) 

HL-2 

Y\e' 

I.D.-Flexible Hose 

(25' Length) 

HL-3 


I.D.-Flexible Hose 

(12' Length) 


A sharp knife, a pair of pliers, the new AC Flex¬ 
ible Line Make-up Kit - and you’re in business. 
For that’s all you need to make up a complete 
flexible line assembly. Hose, tube clips and nec¬ 
essary tube fittings are all provided in the new kit 
to make flexible line assembly and installation 
a quick and simple operation.. Easy to store and 
handle. 


Assortment covers: General Motors, 
Chrysler and Ford Products. 

Includes 15 fast-moving types—21 lines 
in all—plus wall rack. 

Special bonus—an extra wall rack is in¬ 
cluded at no charge for stocking your 
additional lines. 


42 Fittings (13 Types) 
58 Clamps (2 Types) 
2 Lengths of Hose 
12 Feet of 3/8 l.D. 
25 Feet of 5/16 l.D. 
Metal Cabinet 


MAKE-UP KIT includes: 
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WEATHERLY 

INDEX 


AC OIL FILTER LINES 


(The Numeral in the Type Designation of AC Oil Filter Flexible Lines Indicates the Length in Inches.) 

FLEXIBLE LINES 

FLEXIBLE LINES (Cont’d) 

TYPE DESCRIPTION 

TYPE DESCRIPTION 

FT-7 Za" External P.T. x Za" External threaded sleeve (Dole) Swivel. 

FT-26N Za" External P.T. x Za" External threaded sleeve (Dole) Swivel. 

FT-7A Za" External P.T. x Za" Internal threaded sleeve (Dole) with type42 fitting. 

FT-27N Za * External P.T. x Za" External threaded sleeve (Dole) Swivel. 

FT-9 Za" External P.T. x Za" External threaded sleeve (Dole) Swivel. 

FT-28 Za" External P.T. x Za" External threaded sleeve (Dole) Swivel. 

FT-10 Za" External P.T. x Za ' External threaded sleeve (Dole) Swivel. 

FT-30 Za" External P.T. x Za" External threaded sleeve (Dole) Swivel. 

FT-11 Za" External P.T. x Za" External threaded sleeve (Dole) Swivel. 

FT-31 Za" External P.T. x Za" External threaded sleeve (Dole) Swivel. 

FT-12 Za" External P.T. x Za" External threaded sleeve (Dole) Swivel. 

FT-32 Za" External P.T. x Za" External threaded sleeve (Dole) Swivel. 

FT-13 Za" External P.T. x Za" External threaded sleeve (Dole) Swivel. 

FT-33 Za" External P.T. x Za" External threaded sleeve (Dole) Swivel. 

FT-13B Za" External P.T. x Za" External P.T. 

FT-36 Za" External P.T. x Za" External threaded sleeve (Dole) Swivel. 

FT-14N Za" External P.T. x Za" External threaded sleeve (Dole) Swivel. 

FT-42 Za" External P.T. x Za" External threaded sleeve (Dole) Swivel. 

FT-15N Za" External P.T. x Za" External threaded sleeve (Dole) Swivel. 

FT-49 Za" External P.T. x Za" External threaded sleeve (Dole) Swivel. 

FT-16 Za" External P.T. x Za" External threaded sleeve (Dole) Swivel. 

FT-53 Za" External P.T. x Za" External threaded sleeve (Dole) Swivel. 

FT-17 Za" External P.T. x Za" External threaded sleeve (Dole) Swivel. 

FT-72 Za" External P.T. x Za" External P.T. 

FT-18 Za" External P.T. x Za" External threaded sleeve (Dole) Swivel. 

COPPER & PREFORMED STEEL TUBING 

FT-18B Za" External P.T. x Za" External P.T. 

FT-20 Za" External P.T. x Za" External threaded sleeve (Dole) Swivel. 

TYPE DESCRIPTION 

FT-21 Za" External P.T. x Za" External threaded sleeve (Dole) Swivel. 

31 10 ft. Za" Copper Tubing. 

FT-22 Za" External P.T. x Za" External threaded sleeve (Dole) Swivel. 

PBT-8 Inlet line for SK-6 Filter. 

FT-23 Za" External P.T. x Za" External threaded sleeve (Dole) Swivel. 

PBT-9 Outlet line for SK-6 Filter. 

FT-24 Za" External P.T. x Za" External threaded sleeve (Dole) Swivel. 

PBT-10 Inlet line for SC-6558. SC-6558X 

FT-25 Za" External P.T. x Za" External threaded sleeve (Dole) Swivel. 

PBT-11 Outlet line for SC-6558, SC-6558X 

FT-25P ’/a" External P.T.x Za" Externalthreadedsleeve(Dole)withprotectivesleeve. 

PBT-14 Inlet line for K-138 Kit 

AC FLEXIBLE LINES REPLACING FRAM FLEXIBLE LINES 

AC FRAM 

TYPE TYPE LENGTH DESCRIPTION 

AC FRAM 

TYPE TYPE LENGTH DESCRIPTION 

FTF-10 L-10 10" Za" P.T. x ^"-24 inverted Flare Swivel 

FTF-19 L-19 19" Za" P.T. x ft 6 "-24 inverted Flare Swivel 

FTF-10D L-10D 10" Za" P.T. x 3 / 8 "-24 inverted Flare Swivel 

FTF-21 L-21 21" Za" P.T. x 7 / 6 "— 24 inverted Flare Swivel 

FTF-14 L-14 14" Za" P.T. x 24 inverted Flare Swivel 

FTF-24 L-24 24" Za” P.T. x 7 /S— 24 inverted Flare Swivel 

FTF-15 L-15 15" Za" P.T. x 7 /(,"—24 inverted Flare Swivel 

FTF-28 L-28 28" Za" P.T. x / 6 "—24 inverted Flare Swivel 

FTF-17 L-17 17" Za" P.T. x 7 /\a — 24 inverted Flare Swivel 


ADAPTERS FOR USE 
AND PUROLATOR FLEXIBLE 

IN REPLACING FRAM 

OIL FILTER LINES WITH AC 


Most From or Purolator flexible oil filter lines can 
be easily replaced with an AC Flexible Line of the 
same length, using an AC Adapter. 



Adapter type No. OF-IO for Fram lines 



AC SPARK PLUG DIVISION 

FLINT, 


NOTE: 

Always attach the adapter to the swivel dole 
fitting end of the AC Flexible Oil Filter Line. 


• GENERAL MOTORS CORPORATION 

MICHIGAN, U. S. A. 


© 1960 GENERAL MOTORS CORPORATION 






A — 2059 PRINTED IN U.S.A. 2-60 
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SUGGESTED LIST PRICE SCHEDULE—AC FLEXIBLE LINES 

(Prices Per Each Unless Otherwise Indicated) 


AC FLEXIBLE GASOLINE LINES 


RECOMMENDED FLEXIBLE LINE ASSEMBLIES 


TYPE 

LIST 

TYPE 

LIST 

GL-00 . 

GL-08 . 

GL-09 . 

GL-18 . 

GL-26 . 

GL-32 . 

GL-35 . 

GL-38 . 

GL-41 . 

GL-42 . 

GL-43 . 

GL-50 

GL-50 . 

GL-51 . 

GL-57 . 

GL-59 . 

GL-60 . 

GL-66 . 

GL-70 . 

GL-73 . 

GL-76 . 

GL-77 . 

GL-82 . 

GL-100 

GL-100 .... 
GL-101 .... 

... 1.58 
... .97 

... .78 

... 1.87 
... 1.87 
... 1.10 
... 1.34 
... 1.19 
... 1.10 
... 1.58 
... 1.58 

... 1.01 
... 1.69 
... 1.58 
... 1.58 
... 1.19 
... 1.23 
... 1.30 
... 1.87 
... 1.16 
... 2.12 
... 1.10 

... 2.02 
... 2.20 

GL-102 ... 

GL-103 ... 

GL-104 ... 

GL-105 ... 
GL-106 ... 
GL-107 ... 

GL-109 ... 
GL-110 ... 
GL-111 ... 

GL-112 ... 

GL-113 ... 

GL-114 ... 

GL-115 ... 
GL-116 ... 
GL-117 ... 

GL-118 ... 

GL-119 ... 

GL-120 ... 
GL-121 ... 

GL-122 ... 

GL-123 ... 

GL-124 ... 

GL-125 ... 
GL-130 ... 
★GL-131 ... 

★GL-133 ... 
★GL-134 ... 
*Gl-135 ... 
*GL-136 ... 

.... 2.25 
.. . . 2.25 
.... 2.06 
.... 2.06 
.... 1.10 
.... 1.10 
.... 1.30 
.... 1.69 
.... 1.10 
.... 1.07 
.... 1.34 
.... 1.32 
.... 1.16 
.... 2.02 
. ... 2.47 
.... 1.92 
.... 1.92 
.... 1.69 
.... 1.58 
.... 1.56 
.... 1.46 
.... 1.53 
.... 1.90 
.... 1.67 
.... 1.32 
.... 2.43 
.... 2.60 
.... 2.38 
.... 2.60 

AC FLEXIBLE OIL LINES 


OL-01 . 

... 1.30 

OL-62 ... 

.... 1.10 

OL-17 . 

... 1.10 

OL-74 .... 

. . . . 1.40 

OL-27 . 

... 1.10 

OL-116 ... 

. ... 1.58 

AC OIL FILTER 

FLEXIBLE LINES 

FT-7 . 

... 1.31 

FT-21 . 

.... 1.90 

FT-7A . 

... 1.31 

★FTF-21 ... 

.... 2.32 

FT-9 . 

... 1.37 

FT-22 . 

.... 1.95 

FT-10 . 

... 1.45 

FT-23 . 

.... 2.00 

★FTF-10 .... 

... 1.50 

FT-24. 

.... 2.06 

*FTF-10D ... 

... 1.98 

★FTF-24 ... 

.... 2.44 

FT -11 . 

... 1.58 

FT-25 . 

.... 2.06 

FT-12 . 

... 1.48 

FT-25P .... 

.... 2.06 

FT-13 . 

... 1.58 

FT-26N ... 

.... 2.11 

FT-13B .... 

... 1.58 

FT-27N ... 

.... 2.16 

FT-14N .... 

... 1.62 

FT-28 . 

.... 2.28 

*FTF-14 .... 

... 1.67 

★FTF-28 ... 

.... 2.60 

FT-15N .... 

... 1.65 

FT-30 . 

.... 2.32 

*FTF-15 .... 

... 1.78 

FT-31 . 

.... 2.37 

FT-16 . 

... 1.71 

FT-32. 

.... 2.43 

FT-17 . 

... 1.73 

FT-33 . 

.... 2.48 

★FTF-17 .... 

... 1.85 

FT-36. 

.... 2.60 

FT-18 . 

... 1.80 

FT-42. 

.... 2.85 

FT-18B .... 

. .. 1.80 

FT-49. 

.... 3.18 

FT-19 . 

... 1.85 

FT-53 . 

.... 3.30 

*FTF-19 .... 

... 2.06 

FT-72 . 

.... 5.57 

FT-20 . 

.... 1.85 



OIL FILTER FLEXIBLE LINE ADAPTORS 

OF-10 . 

.35 

OF-11 .... 

.46 


(These Are Not Factory Packed Assemblies. Do Not Order as Such) 


PRICE 

CODE 

LIST 

PRICE 

CODE 

LIST 

4000 . 

. 1.69 

4074 . 

.... 1.14 

4001 . 

. 1.69 

4076 . 

.... 1.47 

4002 . 

. 1.14 

4077 . 

.... 1.14 

4003 . 

. 1.14 

4078 . 

.... 1.68 

4004 . 

. 1.31 

4085 . 

.... 1.14 

4005 . 

. 1.31 

4086 . 

.... 1.68 

4006 . 

. 1.25 

4088 . 

.... 1.14 

4007 . 

. 1.31 

4091 . 

.... 1.36 

4008 . 

. 1.31 

4092 . 

.... 1.49 

4009 . 

. 1.47 

4094 . 

.... 1.25 

4010 . 

. 1.42 

4095 . 

.... 1.25 

4013 . 

. 1.31 

4096 . 

.... 1.20 

4015 . 

. 1.25 

4097 . 

.... 1.55 

4016 . 

. 1.42 

4098 . 

.... 1.31 

4017 . 

. 1.64 

4099 . 

.... 1.42 

4024 . 

. 1.31 

5000 


4031 . 

. 1.53 

5000 . 

.... 1.25 

4032 . 

. 1.42 

5001 . 

.... 1.25 

4033 . 

. 1.25 

5002 . 

.... 1.31 

4035 . 

. 1.31 

5003 . 

.... 1.36 

4040 . 

. 1.36 

5004 . 

.... 1.31 

4041 . 

. 1.31 

5005 . 

.... 1.31 

4042 . 

. 1.47 

5006 . 

.... 1.86 

4043 . 

. 1.36 

5007 . 

.... 1.31 

4044 . 

. 1.31 

5009 . 

.... 1.36 

4045 . 

. 1.31 

5010 . 

.... 1.47 

4050 


5011 . 

.... 1.36 

4050 . 

. 1.25 

5012 . 

.... 1.47 

4051 . 

. 1.14 

5013 . 

.... 1.47 

4055 . 

. 1.36 

5014 . 

.... 1.31 

4056 . 

. 1.53 

5015 . 

. 1.36 

4058 . 

. 1.42 

5016 . 

.... 1.69 

4064 . 

. 1.25 

5017 . 

.... 1.58 

4065 . 

. 1.25 

5018 . 

.... 1.53 

4066 . 

. 1.31 

5019 . 

.... 1.42 

4068 . 

. 1.36 

5020 . 

.... 1.47 

4069 . 

. 1.36 

*5021 . 

.... 1.53 

4073 . 

. 1.14 

*5022 . 

.... 1.31 

AC ATTACHABLE FITTINGS 


TYPE 

LIST 

TYPE 

LIST 

AF-1 .... 

.46 

★AF-20 . . . . 

. 1.41 

AF-2 . . . . 

.46 

*AF-21 .... 

.49 

AF-3 

.46 

*AF-22 . . .. 

.74 

AF-5 .... 

.46 

*AF-23 . . . . 

.72 

AF-6 . . . . 

.46 

*AF-24 ... 

.72 

AF-8 . . . . 

.46 

*AF-25 . . . . 

.69 

AF-9 

.46 

*AF-26 . . . . 

.67 

AF-10 ... 

.46 

*AF-27 . . . . 

.90 

AF-11 ... 

.46 

*AF-28 .. . . 

.90 

AF-13 ... 

.46 

★AF-29 .. . . 

.77 

AF-14 ... 

.46 

*AF-30 .... 

.79 

AF-15 ... 

.46 

*AF-31 .... 

.69 

AF-18 ... 

.70 

*AF-32 . . . . 

.... 1.05 

★AF-19 ... 

.28 

*AF-33 .... 

.25 


AC BULK 

FLEXIBLE HOSE 



Per Inch 


Per Inch 

HL-1 

.055 

*HL-3 . 

. . . .06 

*HL-2 .... 

.04 




AC ATTACHABLE FITTING RING 


AFR-I .08 


*New Item 

THESE SUGGESTED PRICES SUPERSEDE ALL PREVI- SUGGESTED PRICES LISTED DO NOT INCLUDE 

OUS PRICES ON THE AC PRODUCTS HERE LISTED * ANY LABOR CHARGES FOR INSTALLATION 


AC SPARK PLUG DIVISION • GENERAL MOTORS CORPORATION* 

FORM NO. PS-6-R FLINT, MICHIGAN, U. S. A. PRINTED IN U.S.A. 7.59 





































































































































































































































